PUBLICWORKSDEPARTMENT 


402 


PUBLICHEALTHBRANCH 


The20thJune,1994 


No.2/20/79-PH(I.).TheGovernorofHaryanaispleasedtodeclaretheresultofdepartmentalprofessionalexaminationheldfrom27th December,1993to29thDecember,1993. 


NameofCandidate 


Remaks 


Sr. No. 


Mech.Engg. Max.Marks 


OralExam, Max.Marks. 


W/Sand Sanitation Max.Marks 

100 


Drainageand Sewerage Max.Marks 

50 


Accountsand officeprocedure Max.Marks 

100 


Materialand Constn. Max.Marks 

30 


50 


50 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


ShriRameshKumar 


Fail(37) 


Fail(15) 


Fail(39) 


Fail(243) 


Fail(18) 


Fail(15) 


Toreappearinl, 2,3,4,5&6 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 12 , 1994 (ASAR .. 21, 1916 SAKA ) 


2 


ShriR.S.Kundu 


Fail(551) 


Fail(23) 


Fail(24) 


Passedin 8/93(31) N.A. 


2 


3 


ShriM.S.Kaushik 


N.A. 


N.A. 


Passedin 
8/93(72) Passedin 7192(61) Passedin 12/92(691) 


Passedin 7/92(34) Passedin 8/93(32) 


Passedin 
12192(30) Passedin 
7/92(40) 
Pass(35) 


Toreappearin1, 2and4 Toreappearin1. 2and5 Pass 


4 


ShriO.P.Chhabra 


Passedin 
8/93(61) 


Passedin 12/92(30) 


Pass(32) 


L.M.JAIN, 


FinancialCommissionerandSecretarytoGovernment,Haryana, 

PWD,PublicHealthDepartment. 
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